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ADM INISTRATIVE - ItT TERjiALJJSEjONLY 


PERSONNEL 
18 DECEMBER 1975 


DD/A ADMINISTRATIVE 
NOTICE NO, 75 


ACTING DEPUTY DIRECTOR FOR ADMINISTRATION 


Effective 29 December 1975 through 4 January 1976 
Mr. John N. McMahon is appointed Acting Deputy Director 
for Administration. 


/s/ John F. Birr’*-' 
John F. Blake 
Deputy Director 
for 

Administration 
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